جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 5 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
TT‏ 59 ٍ رمز المدرسة ٠‏ 1171 رقم الصفحة من 1 إلى 1 
ظ نتائج الامتحانات العامة للدراسة الم لد 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية نج الا راح ارط ا 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: مدرسة امل العراق الاساسية الاهليه 


61 | احمدحبيب خلف كاظم 000 | 50 | 33 | 81 | 50 | مل | 0 
2| 1421911171003 | جعفر احمد عبد الله مالج ____ | 57 | 36 | 52 | 54 | مل | 00 
3| 1421911171006 | حسين كامل مجيد غتار | 39 | 32 | 24 | 37 

| 4 | 1421911171007 | حسين نصار شذر جديع | 64 | 51 | 57 | 59 | نجج | 21 
5 | 1421911171008 | حيدر عامر داود جساب 0 | 50 | 30 | 29 | 35 | 

6| 421911171009 | رضا محمد حسن سليم | 50 | 34 | 28 | 38 | 
1171011-17 ]| عبد لله حيدر هاشم اسماعيل 000 |0 40 | 24 | 27 | 29 
8 | 421911171012 | علي جهاد مفتن مسلم ||| 50 | 32 | 24 | 38 ___ 
| 9 | 421911171013 | علي حبيب ظاهر رحم 000 | 50 | 3 | 23 | 341 

10 | 1421911171014 | علي حسين عبد الله كاطع ا | 50 | 41 | 5 | 60 | مل | 0 
11 171015 || علي فاضل هاشم عبدالله___ | 50 | 42 | 39 | 0 | مل | 0 
| 12 |1421911171016 | عمر عزيز عبد السادة عبد الله | 5 | 0 | 29 | 8 | مل | 0 
13 ]| 171017 | کرار رعد شغدول غليس | 50 | 41 | 3 | 0 | مس | 0 00 
14 | 1421911171020 | مصطفى سمير داخل حسين | 69 | 50 | 44 | 75 | مل | 0 
15| 171021 || مصطفى عمار باشا ثجيل ____| 74 | 56 | 58 | 65 | اناج | 23 
17 ]1421911171023 | مقتدى فلاح شمخي جبر || 50 | 50 | 50 | 51 | ااج | 21 __ 
18 | 421911171024 | منتظر حميد شريف عذيب | 50 | 42 | 33 | 50 | مل | 0 


نسبة النجام (١‏ سا 


_ سشرعون | افجعون | عون | لاسبون | اة سوي 






















برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


